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EDITORIAL 


Efemérides 


LA DIALÉCTICA DE UN PROCESO 


f COLON 


US 


DÈ ASTORA VIDA, LUCHA, COMBATE YRESSTEN 


El triunfo de la Revolución Cu- 
bana de comienzos de 1959, 
colocó a soñar a las Masas Po- 
pulares de Colombia y América 
Latina en la esperanza emanci- 
patoria y libertaria. Para la épo- 
ca solo se conocía de represión 
contra el pueblo, golpes mili- 
tares, dependencia y sumisión 
impuesta por el imperialismo 
estadounidense, convirtiéndose 
entonces, la Revolución de Cuba 
en unos de los antecedentes para 
el surgimiento del ELN en Co- 
lombia, hace 60 años. 


Éste acontecimiento propició un 
ambiente para que la eferves- 
cencia de las luchas populares 
siguieran en aumento. Aunque 
hubo diferencias y discrepancias 
en el Bloque Popular y Revolu- 
cionario de entonces, si era el 
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momento para iniciar la lucha 
armada revolucionaria se da este 
salto cualitativo surgiendo el 4 
de julio de 1964 El Ejército de 
Liberación Nacional, ELN, y 16 
años después aparecemos los 
“Laineros” como coloquial- 
mente se refieren a los miembros 
del Frente Domingo Lain (FDL), 
padre del proyecto revoluciona- 
rio Eleno en territorio del Orien- 
te Colombiano. 


En el piedemonte llanero del 
Arauca y el Sarare se encu- 
ba la gran gesta revolucionaria 
del Frente de Guerra Oriental 
(FGO), Comandante en Jefe 
Manuel Vázquez Castaño con 
vigencia y validez histórica. El 
territorio y paisaje natural em- 
pieza su transformación econó- 
mica, política, social y ambiental 
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en la década de los 60s, teniendo 
como antecedentes en primer 
lugar, la violencia política con 
los macabros hechos acaecidos 
en los años del 48 al 57, mime- 
tizada con la pacificación de los 
partidos oligarcas, conservador 
y liberal con el Frente Nacional; 
el segundo, la situación precaria 
de los desposeídos y explotados 
de Colombia; por último la co- 
lonización espontánea y dirigida 
en la reforma agraria (gobierno 
de Carlos Lleras Restrepo, 1966- 
1970). 


El FDL, emerge como conse- 
cuencia y respuesta de un pueblo 
sometido, explotado, ultrajado, 
vilipendiado por los intereses 
de las castas oligárquicas de 
Colombia. El pueblo requería al 
calor de la lucha, una forma su- 
perior de organización para de- 
fender sus intereses y conquistas 
populares y, de ahí, se configura 
la Vanguardia Armada. 


De las entrañas del pueblo se 
da a luz al FDL, un 14 de sep- 
tiembre de 1980, con la toma del 
puesto de policía, en el corregi- 
miento de Betoyes del munici- 
pio de Tame-Arauca;abrazando 
el desarrollo y consolidación 
del Proyecto Eleno; el Proceso 
de Liberación Nacional y Cons- 


A 


Montañas, Selvas y Sabanas del Oriente Colombiano... 


FGO-ELN 


trucción del Socialismo en nues- 
tro país, junto al pueblo y por la 
verdadera independencia. 


En 44 años de existencia del 
Proceso Revolucionario Eleno, 
el Frente de Guerra Oriental 
(FGO), teniendo como proge- 
nitor el FDL, de la mano de las 
Masas Populares y Proletarias 
ha vivido la evolución económi- 
ca, política, social y cultural del 
oriente colombiano con conoci- 
miento de causa de las luchas y 
conquistas del pueblo. 


La colonización de las décadas 
de los 60s y los 70s, trajo a la 
región una gran masa de pobla- 
dores que venían de otros lu- 
gares de Colombia en busca de 
futuro, tranquilidad y bienestar, 
por sobre todo condiciones de 
vida digna; en ese sueño hacen 
causa común con los pobladores 
naturales del Sarare y el Arau- 
ca protagonizando las primeras 
y heroicas luchas como movi- 
miento comunal y campesino y 
posteriormente con otros sec- 
tores sociales de la región, he- 
chos conocidos como los paros 
cívicos del Sarare y el Arauca 
(1972, 1982,1986 ) entre otros. 


Con los hallazgos de los pozos 
de Caño Limón - Arauca y Cu- 
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siana - Casanare y el boom pe- 
trolero de las décadas de los 80s 
y 90s, se suma una razón más 
para la Lucha Popular y Revolu- 
cionaria, el robo y saqueo de los 
recursos naturales que conllevó 
a la campaña política nuestra ** 
despierta Colombia, que nos es- 
tán robando el petróleo” y, decla- 
rar objetivo militar el oleoducto 
Caño Limón Coveñas. 


Los Ecocidios, Etnocidios y 
Magnicidios en la región conlle- 
van a que se transcienda de las 
luchas reivindicativas a la lucha 
política y, se fortalezca la Lucha 
Social y Popular. Ello permite 
visibilizar la problemática de los 
otrora territorios nacionales- la 
otra Colombia- y, la necesidad 
de articular las regiones hacien- 
do nacional los propósitos del 
Bloque Popular y Revoluciona- 
rio. 


Como Vanguardia Político Mi- 
litar hemos librado y estamos 
librando guerras contra el im- 
perialismo yanqui, el régimen y 
estado oligárquico colombiano 
en defensa de los recursos na- 
turales, las luchas y proyectos 
populares. Contra el plan contra 
insurgente dirigido y mandatado 
por los EE.UU, transnacionales 
del petróleo y oligarquía crio- 
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lla con sus instrumentos de la 
guerra sucia y terrorismo de Es- 
tado: falsos positivos y el para- 
militarismo. Es de recordar, los 
primeros intentos de instalar el 
paramilitarismo en Arauca: en 
Caño Rojo, Municipio de Sa- 
ravena 1982, en Arauca capital 
Grupo Cívico Armado de Arau- 
ca -GRUCIARAR-(1985-1987), 
en Arauca capital, Cooperativa 
el Corral de las Convivir entre 
(1987-1988). Los operativos 
institucionales: Júpiter (1989), 
Luna Roja (1990 ), Borrasca I y 
H 2001- 2002 ) entre otros. 


La Lucha Política de las Masas 
Populares sigue su curso con 
el reto histórico de construir su 
propio destino mediante la So- 
beranía Popular, dándole cuer- 
po a un Modelo Alternativo en 
lo económico, político, social, 
cultural y ambiental propicián- 
dose con sus luchas: conquistas 
sociales, espacios de interlocu- 
ción con el régimen de gobier- 
no; construcción colectiva de 
procesos políticos, productivos, 
culturales, ambientales y jurídi- 
co político en el marco del Poder 
Popular. 


Como es obvio el régimen po- 
lítico oligárquico burgués, los 
gringos y los conglomerados 
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económicos nacionales e inter- 
nacionales no van a permitir, 
que procesos emancipatorios se 
consoliden, más aún, si están 
amenazados sus intereses; por lo 
tanto, diseñan un plan de guerra 
integral contra el Bloque Popu- 
lar y Revolucionario como res- 
puesta, al que nuestra Vanguar- 
dia debe responder y confrontar. 


Dicho plan se concreta con más 
claridad en el gobierno de Virgi- 
lio Barco, con el Plan Nacional 
de Rehabilitación (PNR) en con- 
cordancia con la Doctrina Neoli- 
beral (1986-1990 ), luego el Plan 
Colombia (1999-2005), con las 
subsiguiente versiones viene 
y está en desarrollo un plan de 
guerra que no ha concluido, por 
ello, en la región nos ha corres- 
pondido afrontar otras batallas 
contra esa guerra impuesta al 
pueblo y la revolución: la ofen- 
siva paramilitar asignada a Pa- 
blo Arauca (hermanos Múnera o 
Mellizos) con 3000 paracos des- 
de Casanare (2001-2003). Con- 
frontación con la FARC-EP, 7 
Frentes Guerrilleros, 1500 hom- 
bres (2005-2010). Con los mer- 
cenarios narcoparamilitares y 
disidencias ex FARC que actúan 
en contubernio con las fuerzas 
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armadas del régimen y está en 
curso desde el 2 de enero 2022. 


Hoy el Frente de Guerra Oriental 
sigue en pie de lucha en el orien- 
te colombiano, con una fuerza 
conformada por Guerrillas Lo- 
cales, Tropas Territoriales y Tro- 
pas Operacionales; estructura- 
das en Milicias Revolucionarias, 
Frentes Guerrilleros con sus Co- 
misiones, Frente urbano, un Ba- 
tallón de Unidades de Ejército 
Revolucionario con Compañías 
de Fuerza Regular y Tropas Es- 
peciales y, las Bases Revolucio- 
narias. 


44 años después convencidos en 
la victoria, el Frente Domingo 
Laín en particular y El Frente de 
Guerra Oriental en su conjunto 
con sus combatientes, militan- 
tes y mandos, hombres y mu- 
jeres seguimos con las mismas 
motivaciones, convicciones y 
propósitos revolucionarios, sin 
claudicar y en nuestra consigna 
¡Ni un Paso Atrás, Liberación 
o Muerte! Estamos celebrando 
un aniversario más, con alegría 
y orgullosos de ser Elenas y Ele- 
nos, de ser de la Clase Popular y 
Revolucionaria por siempre. 


-La victoria es nuestra - 
MPME - FGO - ELN - 14 de Sept. 2024. 
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Petro a medio camino: 
desgaste y fracturas del gobierno 


progresista 


A mitad de camino el gobierno 
de Gustavo Petro atraviesa por 
una situación de desgaste y frac- 
tura programática. Esta situación 
se consolida más allá de la inten- 
sa expectativa que su ascenso 
logró, en diferentes sectores de 
la izquierda institucional y del 
conjunto de fuerzas sociales y 
movimientos populares. A pesar, 
de los múltiples esfuerzos que ha 
dedicado a la materialización de 
sus principales banderas, aunque 
son de bajo impacto respecto a 
la profundidad de los problemas 
que el país ha acumulado en dé- 
cadas de crisis, se le presentan 
dificultades. 


En el primer término, decimos 
que el actual régimen de gobier- 
no experimenta una situación de 
desgaste y fractura, porque va- 


Pág 6 


Montañas, Selvas y Sabanas del Oriente Colombiano... 


rios de los derroteros en su agen- 
da de reformas no se han con- 
solidado debido a que el bloque 
dominante ha jugado sus cartas 
para contener toda reforma al- 
ternativa y popular que requie- 
re la sociedad colombiana; esto 
pese a sus múltiples intentos de 
acuerdo nacional y la relativa 
movilización de las clases popu- 
lares y trabajadoras en búsqueda 
de presionar la actitud inflexible 
de los grupos de poder, ¿No será 
ésta una contradicción? 


El progresismo en el marco del 
reformismo liberal ha fracasado 
al ser adsorbido por los intere- 
ses del poder dominante tensio- 
nando la correlación de fuerzas 
afectando aspectos sustantivos 
o estructurales como la política 
agraria, el modelo pensional y 
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laboral, el sector salud, servicios 
públicos y lo energético, entre 
otros. 


Mientras la segunda, ha ido de 
la mano de un contradictorio 
proceso de lucha y tensión por 
el apoyo popular que las clases 
dominantes han tendido a dispu- 
tar a través de la centralización 
del conjunto de instituciones 
estatales, el poder mediático y 
financiero de su industria de co- 
municación y conglomerados 
económicos, cumpliendo un pa- 
pel determinante en el proceso 
de desgaste del gobierno progre- 
sista y de fractura de sus políti- 
cas de reforma social. 


El propósito de domesticación y 
fractura del proyecto progresis- 
ta, busca deslegitimar y allanar 
el camino de la clase dominante 
para un posible triunfo electoral 
en el 2026. La situación puede 
advertirse al considerar la ma- 
nera en que sectores liberales 
afines al santismo han pasado a 
ocupar y orientar la agenda pú- 
blica que el gobierno progresista 
venía gestionando. 


Así, en coherencia de caminar 
hacia un proceso de Asamblea 
Constituyente para consolidar 
condiciones institucionales que 
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permitieran materializar su agen- 
da social, rápidamente orientó 
sus esfuerzos a la consecución 
de resultados en materia legisla- 
tiva y, al desarrollo del paquete 
de medidas de ajuste fiscal para 
garantizar su sostenibilidad bu- 
rocrática y al menos un mínimo 
en inversión pública y social. 


De la posición radical institucio- 
nal el progresismo parece enfo- 
carse más en una estrategia de 
mediano plazo que le permita 
consolidar su capacidad buro- 
crática y de institucionalización, 
presentar logros legislativos y 
afianzar estrategias con sectores 
del poder menos regresivos, para 
garantizar que en corto plazo se 
pueda seguir impulsando las re- 
formas sociales y económicas 
que el liberalismo progresista ha 
diseñado para posibilitar el pro- 
ceso de relanzamiento de la acu- 
mulación de capital en el país; 
sin poner en crisis el orden he- 
gemónico establecido, sobre el 
cual, al final recaen los determi- 
nantes estructurales que hacen 
imposible las mínimas transfor- 
maciones que el mismo progre- 
sismo plantea. 


El alargue y desplazamiento de 
las contradicciones instituciona- 
les, se ubica así, en el vacío de 


Pág 7 


LIBERACIÓN VENCEREMOS 


FDL-FGO 


un futuro escenario en el que la 
correlación de fuerzas se ponga 
a favor, al tiempo que, las con- 
tradicciones económicas se agu- 
dicen y resistan a las medidas 
paliativas haciendo posibles los 
factores de crisis en el corto y 
mediano plazo. En estos escena- 
rios las masas populares pueden 
quedar en el limbo debido al im- 
pacto que sobre sus condiciones 
materiales de existencia tendrían 
las políticas de manejo de crisis 
fiscal. 


Esta situación conlleva al pro- 
ceso de fractura estratégica del 
programa progresista, en tér- 
minos de que sus derroteros de 
reforma están condicionados a 
perecer en medio de la profundi- 
zación de los factores de la crisis 
estructural del país y la imposi- 
bilidad de recargar los costes ha- 
cia el bloque dominante, sin más 
opción que reproducir el viejo 
modelo colocando la crisis sobre 
los hombros de la clase popular 
y el proletariado. 


Un ejemplo de esto puede evi- 
denciarse en la manera en que 
el progresismo ha manejado la 
crisis de las finanzas públicas, 
en donde, ante la imposibilidad 
de recargar los costes del pro- 
fundo hueco fiscal a conglome- 
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rados económicos oligárquico- 
burgueses, justifica y condiciona 
las cargas hacia los ingresos y 
el consumo del proletariado; 
echando tierra a sus propias ex- 
pectativas electorales en térmi- 
nos de asumir las consecuencias 
políticas de tomar las medidas 
impopulares del ajuste fiscal re- 
gresivo. 


La situación de fractura y quiebre 
estratégico del gobierno progre- 
sista, también tiene que ver con 
la política de paz. La Paz Total 
de éste gobierno se ha estrellado 
con la realidad del conflicto so- 
cial, político y armado del país y 
los intereses imperialistas donde 
la guerra reaccionaria tiende a 
recrearse y combinarse. 


La paz total que concibe Petro 
en el propósito de caracterizar a 
todos los actores como Grupos 
Armados Organizados (GAOs) 
es una equivocación garrafal, 
porque equipara las bandas mer- 
cenarias, paramilitares, delin- 
cuenciales y de narcotráfico con 
el carácter político y beligerante 
de la Insurgencia Revoluciona- 
ria. En la práctica, Petro con- 
tinúa con el fracasado modelo 
de desmovilización, desarme y 
reinserción (DDR), sin plantear- 
se cambios estructurales en la 
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doctrina militar lo que implica 
que se mantengan los métodos 
de guerra sucia y terrorismo de 
Estado. 


Así, la Paz Total ha transitado a 
la Paz fragmentada; donde prima 
la política de desgaste militar, la 
erosión de la unidad, legitimidad 
y las iniciativas políticas de las 
insurgencias auténticas que nie- 
gan la institucionalidad del Es- 
tado burgués y régimen político. 
Mientras el discurso institucio- 
nal es de paz, se fortalece y arre- 
cia la estrategia contrainsurgente 
fomentándose e institucionali- 
zándose la acción mercenaria y 
narcoparamilitar contra el pue- 
blo, sus proyectos alternativos y 
su dirigencia. 


La estrategia contrainsurgente 
aplicada en el territorio es justi- 
ficada por la presencia e influen- 
cia de la insurgencia, ocultando 
los intereses voraces y depreda- 


dores de los recursos naturales 
para la acumulación de capital y 
la retoma latifundista de las tie- 
rras expropiadas históricamente 
al campesinado. 


En este contexto, se manifies- 
tan los límites y contradicciones 
del gobierno progresista al ser 
arrastrado a los basamentos de 
la institucionalidad burguesa, 
que lo lleva a las limitadas po- 
sibilidades económicas, políti- 
cas y sociales para mantenerse 
en el gobierno haciendo conce- 
siones con el bloque dominante 
sin opción de realizar las trans- 
formaciones estructurales que el 
país requiere con urgencia. Ello 
nos debe llevar a fortalecer en el 
Bloque Popular y Revoluciona- 
rio, las convicciones, la Demo- 
cracia y Soberanía Popular y la 
validez de las diferentes formas 
de lucha convencidos que el fu- 
turo en Colombia es Socialista. 


$ 
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IDENTIDAD ELENA 


CONLACLASE 

POBULAR Y EL A 

ROLETARTADO,: 
VENCEREMOS' 


FGO - ELN 


loa niversario 
Ani DOMINGO LAIN 


14 Sept. 1980 - 14 Sept. 2024 


Canción Elena 


Arauca a los Santanderes 
Nuestras raíces 
con fuerza fueron creciendo 
el Frente Efrain Pabón 
se posesiona 
con el apoyo del pueblo 
inmortalizando a nuestro lider 


que murió como un guerrero.... 


También en el Casanare 
llegó el Laín 
con un hijo guerrillero 
Se posesionó en seguida 
en la llanura con caballo 
y con sombrero 
Con raices ancestrales 


De nuestro pueblo guerrero .... 


Llaneros pata en el suelo 
fueron nuestros mensajeros 
quienes llevan el mensaje 
al pueblo Casanareño 


José David Suárez se llamó 
entre llanura y los cerros 
vuelve a revivir el grito 

palante casanareños. 
Y fue al calor de la lucha 
en Bogotá nuestro tercer hijo nació 
con amor y entusiasmo 
el Frente Diego de consigna 
NUPALOM 
buenos revolucionarios 
nos mostraran por donde será mejor 
para acortar el camino 
de nuestro libertador. 


Cundinamarca querida 
levántese por favor 
reviva aquellos momentos 
que la historia nos dejó 
vamos buscando el camino 
el que Nariño trochó 
Policarpa no se olvide 
que gran ejemplo nos dio.. 
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claritos de su misión 
enfrentando al enemigo 
con un enorme valor 
aquí nadie se arrincona 
y estamos en NUPALOM. 


La sabana y súmapaz 
la ciudad con su región 
nos verán moviendo tropas 
enfrentando al invasor 
a la rancia oligarquía 
que el odio nos encarnó 
el que la deba la pague 
será sin contemplación.... 


Y es el número cinco 
por cierto el hijo menor 
con la malicia indígena 
su manto de protección 

el Meta y el Orinoco 

reconocen su valor 

por allí hay sangre sembrada 

de nuestra revolución. 


Boyacá tierra querida 
tu bien lo sabes 
te llevo en el corazón 
Adonay Ardila Pinilla 
un compañero 
que cumplía una Misión 
dejó su sangre sembrada 
por nuestra revolución. 


Con la mirada estratégica 
brújula de NUPALOM 
aquí van nuestras semillas 
entregando lo mejor 
enfrentando los peligros 
por nuestra revolución 
viva el Vichada y el Guainía 
el Guaviare es un honor... 


Frailejones y el nevado 
serán testigos 
y acompañan la misión 
pa consolidar un proceso 
con remembranzas 
de nuestro Libertador 
en el Pantano de Vargas 
y el puente donde triunfó. 


Y como si fuera poco 
aquí en Arauca 
surge nuestro Batallón 
recordando al Capitán William 
sus compañías se consolidan mejor 
enfrentando a mercenarios 
y a el ejército traidor 
nuestra fuerza va creciendo 
consolidándose en unión. 


Su norte está definido. 
el pueblo nos aceptó 
vamos labrando la historia 
entendiendo la razón 
organicémonos todos 
que ya vendrá lo mejor 
la igualdad en nuestro pueblo 


y una patria mejor... Estructuras especiales 


posibilitan la misión 
con logística de guerra 
también con información 
van formando a nuestro pueblo 


El Vichada llano adentro 
la historia no se olvidó 
el Frente Lucho cabalga 
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pa no perder el timón 
de la lucha por el Socialismo 
viva la revolución... 


Él papá de los pollitos 
el de la raíz mayor 
el que jamás se doblega 
y que en Betoyes nació 
aquel 14 de septiembre 
del ochenta si señor 
es el Domingo Laín 
nuestra estructura mayor. 


SIEMPRE REBELDES 
Legados 


Canta autor: Damar Miranda. 
14-09-2024 


El pasado cinco de agosto, se 
cumplió el octavo año de la se- 
paración física de un entrañable 
compañero, el Capitán William 
por las manos asesinas de con- 
tra revolucionarios y renega- 
dos de nuestra organización y, 
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el próximo 27 de septiembre el 
tercer año de la partida física del 
Comandante Lenin Torres, vícti- 
ma del COVID-19, por tanto, es 
pertinente compartir aspecto que 
caracterizaron a dichos com- 
pañeros, que aunque ausentes 
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siguen presentes en las mentes 
de quienes los conocimos, com- 
partimos y luchamos con y de la 
mano de ellos. 


El Capitán William se carac- 
terizó por ser un militante inte- 
gral que asumió el compromiso 
revolucionario Eleno con énfa- 
sis en lo militar. En el proceso, 
enseñanza- aprendizaje asumió 
la formación y pedagogía revo- 
lucionaria, como también, en el 
marco de la fuerza regular desa- 
rrolló con coherencia los planes 
políticos organizativos. 


El Capitán un campesino casana- 
reño, en 1991 siendo un joven se 
incorporó al Frente José David 
Súarez; en 1993 inicia su proce- 
so en el proyecto de Compañía 
y Tropas Especiales del Frente. 
Su compromiso consciente y te- 
nacidad del campesino lo hace 
un buen discípulo del Arte de 
la Guerra Revolucionaria asu- 
miendo con disciplina, arrojo y 
confianza las misiones operacio- 
nales. 


Su vertiginosa carrera Político 
Militar, se da en la Fuerza Regu- 
lar cubriendo el proceso desde la 
base guerrillera hasta ser Man- 
do Político Militar Estratégico 
(015). Respondió a la exigencia 
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y dificultades de la guerra revo- 
lucionaria, como de las respon- 
sabilidades operacionales con 
éxito dejando un legado militar 
alto de entrega, sacrificio y leal- 
tad con el orden jerárquico, el 
pueblo y la revolución. 


Con la fuerza operativa regular 
e Irregular logra victorias signi- 
ficativas en las diferentes mo- 
dalidades: acción de comandos, 
combates campo abierto, toma 
de puestos de policía; ataques 
a bases militares, a patrullas de 
policías, ejército y mixtas; como 
también en las guerras de su mo- 
mento contra el paramilitarismo 
en todas sus versiones. 


Fue un compañero disponible 
con consciencia, voluntad y de- 
cisión. Sus Convicciones revo- 
lucionarias lo condujeron por el 
sendero del amor por la libertad 
y, en sus afectos primaba la or- 
ganización, el pueblo y la unidad 
familiar. Un error de confianza 
extrema lo llevo al fatídico día 
de su vil asesinato (...) 


El Comandante Lenin Torres, 
venezolano apureño de naci- 
miento e hijo de padres colom- 
bianos. Por la represión estatal, 
su familia y él migraron a Co- 
lombia a la intendencia de Arau- 
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ca. 
En el seno de su humilde fami- 
lia campesina realiza estudios de 
primaria en la Vereda San Pedro 
y el bachillerato en el colegio 
Humboldt de Fortul. Realiza un 
progresivo proceso de militan- 
cia en la organización a partir 
de 1985, inicia con los cursillos 
PM de células y siendo de inte- 
ligencia de base de la Comisión 
Omaira Montoya Henao del 
Frente Domingo Laín (FDL). En 
1989 se incorpora al grupo at- 
mado en la Comisión Tomás del 
FDL. En 1990 cursó escuela de 
combatiente y asume responsa- 
bilidades intermedias. 


En 1993 ejerce como militante 
en la comisión Marta Elena Ba- 
rón como responsable de organi- 
zación y masas, luego como res- 
ponsable militar. Posteriormente 
es designado como responsable 
político de la Comisión Ernesto 
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Che Guevara. 

En el 2001, es ascendido como 
responsable de organización y 
masas del FDL y, a posteriori 
ejerce como responsable polí- 
tico del Frente Domingo Laín. 
En el 2006, fue cooptado a la 
Dirección Del Frente de Guerra 
Oriental como responsable de 
Finanzas, asciende a la respon- 
sabilidad de organización y ma- 
sas y, fallece siendo Responsa- 
ble Militar de la DFGO. 


El Comandante fue un trabaja- 
dor incansable por la Unidad del 
Bloque popular y Revoluciona- 
rio, por generar avances en la 
seguridad estratégica y, manejo 
de la tecnología de las comuni- 
caciones para la batalla de ideas. 
En su formación Político Militar 
participó en Escuela Nacional 
de Cuadros, Escuela Superior 
de Guerra, delegado oficial del 
FGO a dos Congresos, Reunio- 
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nes Nacionales y del Estado Ma- 
yor Nacional. Era suplente ofi- 
cial (V-C) para la DN. 


En un mensaje a la Clase Popu- 
lar y Revolucionaria, el Coman- 
dante Lenin en el marco de su 
convicción de Revolucionario 
Eleno se refiere al contexto y la 
lucha: 


"Estamos en un momento devas- 
tador del régimen político y del 
gobierno de Colombia, cada día 
se arrodillan más al amo yanqui 
de los Estados Unidos, se pisotea 
la soberanía nacional, las fuerzas 
armadas son apátridas y ven- 
didas, estamos ante una tiranía 
criminal que pisotea la dignidad 
humana y, su modelo capitalista 
amenaza la vida de los que recla- 


mamos paz con justicia social; 
ante este panorama nos corres- 
ponde hacer realidad la consigna 
“ unidad de los oprimidos contra 
los opresores” hoy más que nun- 
ca cobra mayor vigencia nuestra 
lucha política militar por el so- 
cialismo. 


Jóvenes de Colombia y el pueblo 
en general, el futuro nos perte- 
nece, luchemos juntos para ha- 
cer realidad el sueño bolivariano 
desde esta trinchera de rebeldía, 
combate y resistencia. Hay que 
ratificar nuestro espíritu insur- 
gente y rebelde, con la firmeza, 
vocación y sello de clase que 
nos caracteriza a las Elenas y 
Elenos; decirle compañeros de 
la causa popular que ¡"juramos 
vencer” į (...) 
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La Jurisdicción Agraria: 
¿una medida de reforma o una estrate- 
gia para estancar la desconcentración 


de la tierra? 


Uno de los problemas funda- 
mentales que ha persistido en 
Colombia durante más de un 
siglo es la concentración de la 
tierra en manos de unos pocos. 
A pesar de múltiples intentos de 
reforma agraria, estas medidas 
no han logrado desconcentrar la 
tierra, sino que, en muchos ca- 
sos, han fortalecido el control de 
terratenientes y latifundistas. 


La Ley 200 de 1936, promovida 
por Alfonso López Pumarejo, es 
un ejemplo emblemático. Aun- 
que fue presentada como una 
medida para entregar tierra a los 
campesinos, en la práctica sirvió 
para legalizar la propiedad de la 


Pág 16 Montañas, Selvas y Sabanas del Oriente Colombiano... 


tierra que favoreció a los terra- 
tenientes mientras que los cam- 
pesinos quedaron marginados. 
Desde entonces, las reformas 
agrarias en Colombia han se- 
guido este patrón, sirviendo más 
para perpetuar la concentración 
de tierras que para corregirla. 


Sin embargo, miles de campe- 
sinos han perdido sus vidas en 
el intento de obtener tierra para 
asegurar su bienestar familiar. 
Otros, que ya tenían tierra, fue- 
ron despojados de ella mediante 
violencia y desplazamiento for- 
zado. Entre 1997 y 2008, cerca 
de seis millones de hectáreas 
pasaron a manos de grandes em- 


LIBERACIÓN VENCEREMOS 


presas, como palmicultoras, ba- 
naneras y reforestadoras, mien- 
tras millones de campesinos 
fueron desplazados y expulsados 
a las ciudades, donde se suma- 
ron a los cinturones de miseria. 


El último Censo Nacional Agro- 
pecuario del DANE resalta la 
extrema concentración de la tie- 
rra: el 0,1% de los propietarios, 
con fincas superiores a 2000 
hectáreas, controla el 60% de la 
tierra en Colombia. El gobierno 
de Gustavo Petro llegó a la pre- 
sidencia de la República con la 
promesa de realizar, por fin, una 
reforma agraria que rompiera 
con este ciclo de desigualdad. 


Anunció la titulación de 700.000 
hectáreas de tierra para 12.000 
campesinos y firmó un inédito 
acuerdo con terratenientes ga- 
naderos para comprar tres millo- 
nes de hectáreas destinadas a los 
campesinos. Este gesto fue visto 
por algunos como un alejamien- 
to de la expropiación y quedar 
bien con las élites terratenientes, 
lo cual en lugar de expropiarlos 
y avanzar en la reforma agraria 
les dio un premio. 


El 27 de agosto, los ministros de 
Agricultura, Justicia y del Inte- 
rior radicaron ante el Congreso 
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de la República un proyecto de 
Ley Ordinaria que reglamenta la 
Jurisdicción Agraria y Rural, ley 
que fue aprobada en 2023. Esta 
iniciativa del gobierno Petro, 
que se presenta como una me- 
dida para resolver los conflictos 
de tierra, es una estrategia para 
garantizar la propiedad privada 
y fortalecer la confianza inver- 
sionista, adaptando el Estado a 
las exigencias del mercado de 
tierras. En este contexto, se re- 
quiere la formación específica 
de jueces que puedan dirimir 
estos conflictos, pero la ley tam- 
bién contempla causales para la 
expropiación con indemnización 
y la identificación de apropiacio- 
nes ilegales de baldíos. 


Sin embargo, figuras como la 
exministra Cecilia López han 
señalado que la ley busca expro- 
piarlos, de esta forma la oligar- 
quía terrateniente miente y bus- 
ca evitar la aplicación de estas 
leyes para mantener el statu quo. 


A pesar de la retórica de cambio, 
el gobierno de Petro ha evitado 
impulsar una verdadera reforma 
agraria que desconcentre la tie- 
rra, promueva el desarrollo agro- 
pecuario, y fomente un ordena- 
miento territorial acorde a las 
necesidades del país. En lugar de 
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esto, ha optado por la Ley 160 de 
1994, que prioriza el mercado de 
tierras, beneficiando a quienes 
históricamente han despojado a 
los campesinos. 


derecho de dominio privado ha 
existido como una herramien- 
ta legal para redistribuir tierras, 
pero su aplicación ha sido míni- 
ma. El actual gobierno tampoco 
parece dispuesto a utilizarla. En 
resumen, la esperada reforma 


agraria sigue en el limbo, al igual 
que la promesa de compra de tres 
millones de hectáreas. El llama- 
do es claro: es el pueblo, y no un 
gobierno inmerso en el capita- 
lismo, quien debe organizarse y 
luchar por resolver el problema 
de la tierra y la producción agro- 
pecuaria en Colombia. 
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Profundizar el socialismo, 
profundizar la revolución: 
un imperativo. 


A 


GOS 


Las elecciones de 28 de julio en 
la República Bolivariana de Ve- 
nezuela, marcan una nueva tácti- 
ca en la lucha del imperialismo 
por extinguir la soberanía de los 
pueblos. 


Al continuado ataque en Gaza 
y Cisjordania, Haití, Cuba, se 
suma en Venezuela una nueva 
escalada que través de la inter- 
vención que busca retomar su 
patio trasero y con ello mantener 
la hegemonía del capital en lo 
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militar, económico y político. 
Este ataque a diferencia de los 
anteriores cuenta con un ele- 
mento a analizar, el uso de las 
instituciones del mismo Estado 
en tránsito al socialismo. 


i LADA NA 
Es claro que la transición pro- 
puesta por Chávez y continuada 
por Maduro ha tenido avances y 
retrocesos, pero, evidencia una 
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ruptura entre la transición demo- 
crática y la toma del poder. 


Lenin planteó, que el único ca- 
mino del proletariado para cam- 
biar sus condiciones materiales 
de denominación y explotación 
es la toma del poder, lo anterior, 
plantea la destrucción las institu- 
cionalidad burguesa y construc- 
ción del estado proletario, como 
estadio previo el Comunismo. 
Solamente la destrucción de esa 
institucionalidad es la que per- 
mitirá las nuevas relaciones so- 
ciales y con ellas la construcción 
de una nueva hegemonía. 


En contra propuesta a lo anterior, 
desde pensadores contemporá- 
neos europeos y latinomericanos 
se ha construido la tesis que una 
tercera vía es posible. Así, pro- 
ponen mantener la estructura y 
las superestructuras, mientras se 
realizan “cambios”. 


El momento actual y la coyun- 
tura, demuestran precisamente 
lo falaz de este planteamiento y 
el agotamiento de estas tesis, en 
Europa, por ejemplo, cae el esta- 
do de bienestar mientras que se 
recortan los derechos laborales 
y sociales, mientras que se lle- 
nan las ciudades de proletarios 
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desposeídos que surcan mares 
y saltan muros para llegar a los 
centros económicos y de poder. 


El agotamiento de estos regíme- 
nes de gobierno, se evidencian 
por el viraje hacia formas auto- 
ritarias de gestión del Estado, en 
las que las instituciones y la so- 
ciedad civil están a la orden para 
la construcción de consensos y 
con esto a perpetuar la hegemo- 
nía dominante. 


Es aquí donde debemos centrar el 
análisis sobre el quehacer, y reto- 
mar la pregunta ¿Reforma o Re- 
volución? Es preciso aclarar que 
al renunciar a la construcción del 
poder desde una opción de clase 
y relegar el proyecto estratégico 
a sólo cooptar las estructuras del 
Estado burgués, sólo se allana el 
camino para perpetuar el régi- 
men de dominación. Serán esas 
mismas instituciones y estruc- 
turas no destruidas, cimientos y 
base para destruir las aspiracio- 
nes y proyectos de revolución de 
un pueblo. 


La coyuntura actual demuestra 
que no basta con ser gobierno, 
y realizar reformas, es necesaria 
la destrucción del Estado 
burgués y la construcción del 
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Estado socialista. Caer en el 
reformismo es abonar el camino 
para la contrarrevolución. 
Contrarrevolución que ha 
encontrado los espacios 
en los cuales  enquistarse 
(Instituciones del Estado, 
Sociedad civil, Organizaciones 
No Gubernamentales) y retomar 
desde allí sus planes para someter 
a los pueblos del mundo. 


Recordemos que estas estructu- 
ras y superestructuras, han esta- 
do y perdurado durante distintos 
regimenes de producción para 
mantener a las mismas elites do- 
minantes en el poder. 


La experiencia en Venezuela es 
prueba fehaciente, luego de 26 
años aún en instituciones del 
Estado están enquistados los 
rezagos de los viejos regimenes 
listos y a la orden para acatar y 
desarrollar los planes imperia- 
listas para la región. No bastó 
con las reformas realizadas por 
Chávez a la constitución y las 
instituciones, siempre por uno 
u otro medio se ha tratado de 
reversar el avance el bravo pue- 
blo, quienes Comuna a Comuna 
construyen el socialismo. 


Construir poder popular, y cons- 
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truir socialismo debe sobrepasar 
la autorreferencia y la cuestión 
nominal, debe allanar el cami- 
no marcado por las diferentes 
formas de construcción demo- 
crática del pueblo, en las que se 
analice, planifique y ejecute el 
trabajo, la producción y la cons- 
trucción política. 


Chávez sabía que, reformando 
partes de las instituciones del 
Estado burgués, se encontraría 
con limitaciones, por eso en sus 
discursos propuso “Comuna o 
nada”, frase icónica que no po- 
demos equiparar a la de Lenin, 
pero que sí marca una propuesta. 
Sino se avanza en la construc- 
ción de la Comuna como núcleo 
central de la revolución boliva- 
riana, podrían volver las élites al 
poder y con ellas una regresión a 
la dominación y explotación. 


Aunque la tarea quedó inconclu- 
sa luego de su sorpresiva muer- 
te, la Comuna y poder popular 
ha avanzado, abandonando lo 
meramente nominal y aportando 
al avance del proyecto socialis- 
ta. Aunque, con avance lento y 
sumado a la aplicación de san- 
ciones y diversas tácticas para 
desestabilizar Venezuela la pro- 
puesta de Comuna continua su 
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camino; de la mano del pueblo 
creció, no solo en cantidad, si no 
en formas de gobierno, sobera- 
nía, producción y reproducción 
de la sociedad en medio de la 
crisis. 


Es en este fortalecimiento de la 
Comuna que el gobierno replan- 
teó muchos de sus programas y 
vio en ellas un apoyo, un núcleo 
que ayudará a solventar necesi- 
dades y problemáticas en medio 
de la arremetida imperialista. 


Luego de las elecciones del 28 
julio, Estados Unidos y sus alia- 
dos esperaban la estocada final, 
es la hora para seguir arrebatan- 
do la soberanía del patio trasero 
y apropiándose de las mayores 
reservas de petróleo del mundo, 
entre otros. 


Pág 22 


Montañas, Selvas y Sabanas del Oriente Colombiano... 


Ante este panorama es necesa- 
rio debatir como revolucionarios 
sobre la necesidad de avanzar en 
la construcción de hegemonía 
ligada a la ética y principios re- 
volucionarios, que fortalezcan la 
democracia y el poder popular; 
la formación de bases y cuadros 
en los que el compromiso y la 
iniciativa política sean valores 
fundamentales ligados a los in- 
tereses de la revolución. 


A su vez, a través de la cultura y 
de la ideología construir nuevas 
formas de relacionarnos; desa- 
rrollar las nuevas instituciones 
del Estado proletario y la socie- 
dad, necesarias para generar los 
consensos, avanzar en organiza- 
ción del pueblo en armas y, el 
poder popular para establecer y 
defender el Estado socialista. 
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4 de julio de 1964 - 4 de julio de 2024 
El informativo Liberación Venceremos 
homenaje a nuestros 60 años 
de Historia, Vida, Lucha, Combate y Resitencia 
Junto al Pueblo. 


e vida en 


Aportare lo q emeguede 
en gsto es 


Ejército de liberación nacional de colombia 


Ejército de liberación nacional de colombia 


Ejército de liberación nacional de colombia 


Mi crecimiento como militante, 
me fue llevando a nuevas 
responsabilidades, que fueron 
desviando el curso de ser 
una mujer tradicional 


Ejército de liberación nacional de colombia 


Ejército de liberación nacional de colombia 
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FRENTE DE GUERRA ORIENTAL 
CDTE. EN JEFE MANUEL VÁSQUEZ 
CASTAÑO -ELN 


FRENTE DE GUERRA ORIENTAL 
EN JEFE MANUEL. 
COLOMBIA 


T05. FFM. 


Emisora Voz de la Libertad, 95.5 fm stereo 
Ediciones VENCEREMOS. 


NI UN PASO ATRÁS, 
LIBERACIÓN O MUERTE. 


www.fgoriental.org 
www.voces-eln.com 
www.patrialibre.org 


44 anos 
Tanto al Faoblo 


En neato Domingo Laia Skoz 
Eds 


